Jozef Oettinger 
urodzony w roku 1818, 


Doktor medycyny i chirurgii, profesor uniwersytetu Jagiell., 
nadzwyczajny członek Akademii Umiejętności w Krakowie, 
członek i b. prezes towarzystwa lekarskiego, b. radca 
miejski, radca reprezentacyi Zboru izraeliekiego, przełożony 
domu modlitwy izraelitów postępowych, prymaryusz szpitala 

izraelickiego, kawaler orderu imienia Franciszka Józefa, 


po długich dolegliwych cierpieniach zmarł dnia 2 


października 1895 o godz. 6”/, rano. 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz jzraelicki nastąpi 
w piątek dnia 4. października 1895 o godzinie 12. 
w południe z domn żałoby przy rynkn głównym 


pod |. 10 i na takowe w żalu pogrążona wdowa 


i krewni zapraszają przyjaciół, kolegów 1 publiczność. 


